Rehabilitation: Chevy Chase 


5720 Connecticut Avenue NW, Washington, DC 20015 





PROJECT OVERVIEW 


Metro will fully rehabilitate three DC Historic Bus Terminals at Chevy Chase, Colorado Avenue, 
and Calvert Street while maintaining the historic integrity of the buildings. Built in the late 1930s 
and early 1940s, the buildings need repair and rehabilitation due to their deteriorating condition. 
The rehabilitated bus terminals will comply with Americans with Disabilities Act (ADA) guidelines 
once construction is complete. 





CHEVY CHASE NEIGHBORHOOD IMPACTS 


e During construction, the bus stop at the bus terminal — serving Route L2 — will be relocated to Connecticut 
Avenue NW & Northampton Street NW. 


e Please follow all posted signage regarding bus stop impacts. 


INVESTING IN LOCAL COMMUNITIES 


The Chevy Chase Bus Terminal rehabilitation is funded by the local jurisdiction and Metro’s Capital Improvement 
Program which invests in system safety, reliability and the region’s economy. This project will benefit the local community 
by creating: 

e Improved restroom facilities for Metrobus operators. 

e Wider bus stops and improved canopies for the public. 
e Enhanced lighting to promote safety and security. 

e Expanded landscaping and green space. 


PROJECT SCHEDULE* 
Chevy Chase Construction Winter 2020 
Colorado Avenue Construction Spring 2021 
Calvert Street Construction Fall 2021 


Scan the code 


* Visit wmata.com/plansandprojects for the latest information. 
for updates 





SAFETY 


For your safety, stay clear of the construction zone and follow all posted signs. 
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Metro Customer Relations 202-637-1328 





™—, Restauracion de la terminal de autobuses 
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5720 Connecticut Avenue NW, Washington, DC 20015 


AVISO DE CONSTRUCCION INVIERNO 2020 — PRIMAVERA 2021 





RESUMEN DEL PROYECTO 


Metro restaurara por completo tres terminales de autobuses historicas del DC en Chevy Chase, 
Colorado Avenue y Calvert Street y a la vez mantendra la integridad histdrica de los edificios. 
Los edificios se construyeron a finales de la década de 1930 y principios de la década de 

1940 y necesitan reparacion y restauracion debido a su estado de deterioro. Una vez que se 
complete la construccién, las terminales de autobuses restauradas cumpliran con las normas 
de la Ley para Personas con Discapacidades (ADA, en inglés). 





IMPACTOS EN EL VECINDARIO DE CHEVY CHASE 


e Durante la construccién, la parada de autobus de la terminal de autobuses, que opera en la ruta L2, 
se trasladara a Connecticut Avenue NW y Northampton Street NW. 


e Siga todas las senalizaciones sobre los impactos de la parada de autobus. 


INVERTIR EN COMUNIDADES LOCALES 


La restauracion de la terminal de autobuses de Chevy Chase esta financiada por la jurisdiccion local y el Programa de 
mejora de capital de Metro, que invierte en la seguridad del sistema, el servicio confiable y la economia de la region. 
Este proyecto beneficiara a la comunidad local mediante las siguientes mejoras: 


e Mejores instalaciones sanitarias para los operadores de Metrobus. 
e Paradas de autobUs mas amplias y mejores toldos para el publico. 
e Mayor iluminacién para promover la seguridad y la proteccidn. 

e Paisajes y espacios verdes mas amplios. 


CRONOGRAMA DEL PROYECTO* 


Construccién en Chevy Chase Invierno 2020 


Construccié6n en Colorado Avenue Primavera 2021 





Construcci6n en Calvert Street Otofho 2021 
*Para obtener informacién mas actualizada, Escanee el cédigo para 
visite wmata.com/plansandprojects. conocer las novedades 
SEGURIDAD 


Por su seguridad, aléjese de la zona de construccidn y siga todas las sefalizaciones. 
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Servicio al cliente de Metro 202-637-1328 





